z BRZESKICH 


JOZEFA WENTZLOWA 


urodzona w roku 1833, 


po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła 


dnia 27 Lutego 1901 r. w Krakowie. 
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Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Sobotę dnia 2 Marca b. r. o godz. 10 przed południem 
z domu l. 24 przy ul. Lobzowskiej, do kościoła XX. Zmartwychwstancow, a po odbytem 
NABOŻEŃSTWIE ŻAŁOBNEM na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szatranskieg 


